KATARZYNA HOPCASOWA 


przezywszy lat 78, 


opatrzona SS. Sakramentami, zmarła w dniu 4 Listopada 1891 roku. 


are — 


Przeprowadzenie zwtok na Cmentarz z domu pod L. 7 przy ulicy Nad Rudawa odbedzie 
się w Piątek dnia 6 Listopada b. r. o godzinie 3 po południu. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


za duszę Zmarłćj odprawione będzie w Kościele św. Piotra w Sobotę dnia Z b. m. 
o godzinie 9 rano. 


